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ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 69379 κ/Β1 (1) 

Ιδρυση Β' Νευρολογικής Κλινικής στην Ιατρικής Σχολή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 
«Γιατη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α' 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιή¬ 
θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και 
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α' 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
το εδ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α' 141). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 
2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευ¬ 
σης» (ΑΊ59). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΑΊ37) όπως αυτό 
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση 
του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατά- 
ξεωντου Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ¬ 
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και 
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α' 154) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α' 38). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιιτου Π.Δ. 55/1996 
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικη¬ 
τικών πράξεων» (Α' 48). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α' 57). 

7. Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31 -10-2001 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
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Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ¬ 
γών Οικονομικών» (Β' 1485). 

8. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ια¬ 
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών (συνεδριάσεις 6η/17-4-2003 και 8η/23-6- 
2003). 

9. Το γεγονός ότι απάτην εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών, Β' Νευρολογική Κλινική η οποία εξυπηρετεί διδακτι¬ 
κές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό 
αντικείμενο της Νευρολογίας. 

Η υφιστάμενη Κλινική Νευρολογίας στο Αιγινήτειο Νο¬ 
σοκομείο που έχει ιδρυθεί και εγκατασταθεί με τις Υπουρ¬ 
γικές αποφάσεις ΥΑ Β1/482/1987 (401 Β') και ΥΑ Β1/464/ 
1990 (408 Β') μετονομάζεται σε Α' Νευρολογική Κλινική. 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

1. Η Β' Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως σκοπό: 

1. α) Την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυ¬ 
χιακών φοιτητών κυρίως του Ιατρικού Τμήματος αλλά και 
άλλων συναφών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

β) Την εκπαίδευση - εξειδίκευση ιατρών για την απόκτη¬ 
ση της ειδικότητος της Νευρολογίας. 

γ) Την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση άλλων ειδι¬ 
κοτήτων στις οποίες υπάρχει απαίτηση για εκπαίδευση 
στην Νευρολογία. 

δ) Την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ειδικευμένων 
Νευρολόγων σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα στα 
πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. 

ε) Την εκπαίδευση νοσηλευτών και άλλων λειτουργών 
των κλάδων υγείας στα πλαίσια της επιμόρφωσης αυτών. 

2. α) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθε¬ 
νείς με νευρολογικά προβλήματα. Η περίθαλψη συνίστα- 
ται στην κλινική διάγνωση, παρακλινική και εργαστηριακή 
διερεύνηση καθώς και στη χορήγηση της κατάλληλης για 
την κάθε νόσο θεραπευτικής αγωγής. 

β) Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών 
όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σχετική 
με τα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική. 

γ) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε- 
πόμεναστο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη¬ 
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και 
κάθε νομικής μορφής οργανισμούς « (Α' 53). 

3. Την ερευνητική δραστηριότητα με την εκτέλεση κλι¬ 
νικών και εργαστηριακών πειραματικών προγραμμάτων 
για την καλύτερη διερεύνηση και θεραπεία των νοσημά¬ 
των που ανήκουν στο χώρο της Νευρολογίας. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω η κλινική: 

α) Διοργανώνει διαλέξεις, επιστημονικές ημερίδες, σε¬ 
μινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκ¬ 
δηλώσεις. 

β) Εφαρμόζει προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχια¬ 
κούς φοιτητές καθώς και για τους ειδικευόμενους στην 
Νευρολογία και σε άλλες συναφείς ειδικότητες. 


γ) Συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προσκαλεί 
Έλληνες και ξένους αναγνωρισμένους επιστήμονες που 
ασχολούνται με γνωστικά αντικείμενα συναφή με αυτά 
της κλινικής. 

δ) Γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνητικών της 
εργασιών, υπό μορφή ανακοινώσεων ή δημοσιεύσεων σε 
επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό ή υπό μορφή διδακτορικών διατριβών. 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Η Β' Νευρολογική Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και 
λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Νοσοκομείο όπου λει¬ 
τουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευ¬ 
θυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής, που η επιστημονική τους 
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινι¬ 
κά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυ¬ 
τό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους 
ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει 
μέλη Ειδικού Τεχνολογικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, του 
οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική 
των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και 
των μελώντου ειδικού τεχνολογικού εργαστηριακού προ¬ 
σωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) 
του Ν. 2083/1992 (Α' 159), ενώ των υπολοίπων μελών με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 4 

Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Η Β' Νευρολογική Κλινική διευθύνεται από μέλος του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρι¬ 
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με 
τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 
παρ. 22 του Ν. 2083/1992. 

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι¬ 
λαμβάνονται, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέ¬ 
λευση του Τμήματος Ιατρικής και στη Γενική Συνέλευση 
του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουρ¬ 
γίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την 
υλοποίηση των αποφάσεωντων συλλογικών οργάνωντου 
Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η Κλινική, η μέριμνα 
για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη 
στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδωντης 
κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολο¬ 
γισμού των δραστηριοτήτων για αναλώσιμα υλικά και για 
τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου. 

Άρθρο 5 

Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Η κλινική λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτή για την εγκα¬ 
τάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλι¬ 
σμού που είναι αναγκαίος για την διενέργεια του διδακτι¬ 
κού ερευνητικού και κλινικού της έργου. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο της κλι- 
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νίκης και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή. Η κλινική 
δύναται να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σε Νοσοκομείο 
με τη διαδικασία του άρθρου 13παρ. 1 του Ν. 1397/1983 
(Α' 143). 

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε ερευνητικής, κλινικής ή πειραματικής εργασίας που 
γίνεται στην κλινική στα πλαίσια ερευνητικού προγράμ¬ 
ματος ή άλλου έργου που έχει αποφασιστεί και καθορίζει 
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώ¬ 
ρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εύρυθμη εν 
γένειλειτουργίατης κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτήν, την παραμονή των ερ¬ 
γαζομένων, των επισκεπτών και των φοιτητών στους χώ¬ 
ρους αυτής καθώς και για την προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων της κλινικής και των εργαστηρίωντης 
από βλάβες. 

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της κλινικής επι¬ 
τρέπεται μόνο στο προσωπικό αυτής ή σε άλλους ερευ¬ 
νητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ¬ 
ση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή της. Κινητά όρ¬ 
γανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή 
ερευνητικών πειραματικών εργασιών επιστρέφονται μετά 
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα¬ 
ραδοθεί. 

5. Με εισήγηση του διευθυντή της κλινικής στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακε¬ 
κριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδα¬ 
κτικές, ερευνητικές ή κλινικές δραστηριότητες της κλινι¬ 
κής. 

6. Γιατην απρόσκοπτη λειτουργία της κλινικής είναι δυ¬ 
νατόν να συνιστώνται με διαδικασία της παραγράφου 3 
του άρθρου 4 του παρόντος επιτροπές όπως: επιτροπή 
εκπαίδευσης φοιτητών, επιτροπή εκπαίδευσης ειδικευό¬ 
μενων και συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, επιτρο¬ 
πή έρευνας, επιτροπή οικονομικών, επιτροπή ενδονοσο- 
κομιακών λοιμώξεων. Η σύνθεση και το έργο των επιτρο¬ 
πών καθορίζονται με πράξη του διευθυντή και προέρχεται 
από μέλη ΔΕΠ της κλινικής ή άλλων κλινικών ή από άλ¬ 
λους, κατά περίπτωση ειδικούς επιστήμονες. 

7. Η κλινική συνεργάζεται με τα λοιπά τμήματα, κλινικές 
και μονάδες του Νοσοκομείου όπου είναι εγκαθίσταται 
και λειτουργεί, για την καλύτερη διεκπεραίωση του εκ¬ 
παιδευτικού, ερευνητικού και κλινικού της έργου. 

Άρθρο 6 
Έσοδα 

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από: 

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ¬ 
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 

β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

γ. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και των 
Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται από την Ιατρική 
Σχολή με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 
2083/1992 (Α’ 159). 

δ. Τις επιχορηγήσεις από προϋπολογισμούς άλλων 
Υπουργείων. 

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε¬ 
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα, και 

στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεντίθενται 


όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής 
και του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ζ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαιω¬ 
μάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων που ανή¬ 
κουν ή παρήχθησαν στην κλινική. 

Άρθρο 7 

Τηρούμενα βιβλία 

1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική 
και τα εργαστήριά της είναι τα εξής: 

Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογρα¬ 
φίας 

Βαθμολογία φοιτητών 

Αρχείο ασθενών 

Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο) 

Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους 

Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ¬ 
γάνων 

Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας 

Βιβλίο μεταβολής προσωπικού. 

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί¬ 
τητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 

Άρθρο 8 

Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος της κλινικής είναι: Β' ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙ¬ 
ΚΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του δι¬ 
ευθυντή της Κλινικής αναγράφονται στους χώρους του 
Νοσοκομείου που δραστηριοποιείται η Κλινική. 

2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό 
κύκλο: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ¬ 
ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και στον εσωτερικό Β' ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ. 

3. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την ξενόγλωσση αλληλο¬ 
γραφία τον εξής αγγλόφωνο τίτλο και την ανάλογη σφρα¬ 
γίδα: ΝΑΤΙΟΝΑΕ ΑΝΩ ΚΑΡΟΩΙ3ΤΒΙΑΝ ΨΝίνΕΒΒΙΤΥ ΟΕ 
ΑΤΗΕΝ5 - 2ηό ΩΕΡΑΒΤΜΕΝΤ ΟΡ ΝΕνΒΟίΟΟΥ. 

Άρθρο 9 
Εφαρμογή 

1.0 παρών εσωτερικός κανονισμός αποτελείτο πλαίσιο 
μέσα στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες της Κλινι¬ 
κής. 

2. Όλο το προσωπικό της Κλινικής οφείλει να γνωρίζει 
και να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις του παρόντος εσω¬ 
τερικού κανονισμού. 

3. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμί¬ 
ζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα του παρόντος. 

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθ. 69379 ζ/ΒΙ (2) 

Ίδρυση Β' Κλινικής Εντατικής Θεραπείας στην Ιατρική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί¬ 
ου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανο¬ 
νισμού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 
«Γ ιατη δομή καιλειτουργίατων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α' 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και 
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α' 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
το εδ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (ΑΊ41). 

2. Τις διατάξεις του άρθ. 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, 
«Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α' 159). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΑΊ37) όπως αυτό 
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση 
του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατά¬ 
ξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ¬ 
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και 
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α' 154) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α' 38). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιιτου Π.Δ. 55/1996 
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικη¬ 
τικών πράξεων» (Α' 48). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α' 57). 

7. Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ¬ 
γών Οικονομικών» (Β' 1485). 

8. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ια¬ 
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών (συνεδρίαση 6η/17-4-2003) . 

9. Το γεγονός ότι απάτην εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδι- 
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Β' Κλινική Εντατικής 
θεραπείας η οποία εξυπηρετεί διδακτικές ερευνητικές 
και κλινικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία της πολυδύνα¬ 
μης θεραπείας και της υποστήριξης ασθενών με νοσήμα¬ 
τα - σύνδρομα του αναπνευστικού συστήματος και ανα¬ 
πνευστικής ανεπάρκειας, αποβλέποντας στην παροχή 
διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών υψηλής επι¬ 
στημονικής αξίας και προηγμένης τεχνολογίας. 


Για τον καλύτερο συντονισμό της εκπαιδευτικής, ερευ¬ 
νητικής και νοσηλευτικής της λειτουργίας, η κλινική 
απαρτίζεται από τις ειδικές μονάδες: 
α) Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής θεραπείας 
β) Μονάδα Αυξημένης φροντίδας 
γ) Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας 
δ) Μονάδα ενδοσκοπήσεων και διαγνωστικών - θερα¬ 
πευτικών παρεμβάσεων (επεμβατικών ή μη) σε βαρέως 
πάσχοντες 

ε) Μονάδα μελέτης και έρευνας των διαταραχών λει¬ 
τουργίας του αναπνευστικού και του κυκλοφοριακού συ¬ 
στήματος σε βαρέως πάσχοντες 

2. Η Κλινική ανήκει στον τομέα Παθολογίας 

3. Η υφισταμένη κατά τις διατάξεις του π.δ. 347/89 και 
της Α3α./5518/20-6-91 Κλινική Εντατικής θεραπείας στο 
Περ. Γ εν. Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» μετο¬ 
νομάζεται σε Α' Κλινική Εντατικής θεραπείας. 

Άρθρο 2 

Σκοπός 

1. Η Β' Κλινική Εντατικής Θεραπείας έχει ως σκοπό: 
α) Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των φοιτητών της 
Ιατρικής Σχολής και άλλων Τμημάτωντου Πανεπιστημίου 
β) Την κάλυψη νοσηλευτικών αναγκών και την εξυπηρέ¬ 
τηση άλλων σκοπών που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο 
γ) Την ειδίκευση και εξειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών 
και άλλων λειτουργών υγείας στο γνωστικό πεδίο της κλι¬ 
νικής. 

δ) Τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την εκτέλε¬ 
ση κλινικών και εργαστηριακών ερευνητικών προγραμμά¬ 
των. 

ε) Τη διεξαγωγή έρευνας που αποβλέπει στην πρόοδο 
της ιατρικής επιστήμης 

στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ¬ 
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημε¬ 
δαπής ή της αλλοδαπής. 

ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων 
και διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση, τη συνεχή εκπαί¬ 
δευση και επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων 
επαγγελματιών υγείας. 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Η Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπι¬ 
κό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Κα- 
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Νοσοκο¬ 
μείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται 
από το Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής Σχολής, που η επιστημο¬ 
νική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητι¬ 
κά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προ¬ 
σωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδι¬ 
κευμένους ιατρούς που τοποθετούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει 
μέλη Ειδικού Τεχνολογικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, διοι¬ 
κητικό, υγειονομικό και λοιπού προσωπικού. Η τοποθέτη¬ 
ση στην κλινική των μελών του διδακτικού ερευνητικού 
προσωπικού και των μελών του ειδικού τεχνολογικού ερ¬ 
γαστηριακού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α’ 159), ενώ των 
υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Άρθρο 4 

Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Η Κλινική διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής του Εθνι¬ 
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που ορί¬ 
ζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρ¬ 
θρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι¬ 
λαμβάνονται, η κατάρτιση και εισήγηση στη Γενική Συνέ¬ 
λευση της Ιατρικής Σχολής του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη¬ 
ριότητες της κλινικής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, 
η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλο¬ 
γικών οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η 
Κλινική, η μέριμνα για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η 
μέριμνα για τη στελέχωση της κλινικής με το αναγκαίο 
προσωπικό, και την οικονομική διαχείριση των πόρων της 
κλινικής, η μέριμνα για την διαχείριση κάθε εσόδου που 
περιέρχεται στην κλινική σύμφωνα με τις ισχύουσες δια¬ 
τάξεις, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογι¬ 
σμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη Γ ενική Συνέ¬ 
λευση της Σχολής για τον ορισμό υπευθύνων, για αναλώ¬ 
σιμα υλικά και για τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή 
κάθε εξερχομένου εγγράφου. 

Άρθρο 5 

Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Η κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε νοσοκομείο 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 
1397/1983 (Α' 143). 

2. Στο χώρο εγκατάστασης της κλινικής υπάρχει πινακί¬ 
δα μετοντίτλοτης και το όνομα του Διευθυντή. 

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει¬ 
τουργία αυτής μετά των μονάδων της, τη χρησιμοποίηση 
οργάνων, υλικών και μηχανημάτων και την παραμονή των 
εργαζομένων στους χώρους που πραγματοποιούνται πει¬ 
ραματικές μελέτες και/ ή τηρούνται ειδικοί κανόνες 
ασφαλείας. Ο διευθυντής ενημερώνει και εγκρίνει τη διε¬ 
νέργεια κάθε ερευνητικής πειραματικής εργασίας πριν 
από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα 
χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική 
απόφαση. 

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών μηχανημάτων και οργάνων 
επιτρέπεται στο προσωπικό της κλινικής ή σε επιστημονι¬ 
κούς της συνεργάτες ερευνητές που έχουν ειδική επί των 
οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά μηχανήματα όργανα 
και σκεύη, μπορούν να παρέχονται στην κλινική για τη διε¬ 
ξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφο- 
νται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που 
έχουν παραδοθεί. 

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα εί¬ 
ναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοση¬ 
λευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 18του Ν. 1268/1982, προκειμένου 
να επιτυγχάνεται η προσαρμογή της λειτουργίας της κλι¬ 
νικής στις κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολο¬ 
γίας. 

Άρθρο 6 
Έσοδα 

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από: 

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ¬ 
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 


β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

γ. Τις πιστώσεις του Τακτικού Π ροϋπολογισμού και των 
Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται από την Ιατρική 
Σχολή με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 
2083/1992 (Α’ 159) 

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε¬ 
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα και 
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής 
και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών. 

Άρθρο 7 

Τηρούμενα βιβλία 

1. Για τις λειτουργικές ανάγκες της Κλινικής τηρούνται 
τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: 

Βιβλίο Πρωτοκόλλου 

Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 

Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους 

Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών 

Βιβλίο Μεταβολής Προσωπικού 

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί¬ 
τητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

Αριθ. 69379 στ/ΒΙ (3) 

Ίδρυση ΒΌφθαλμολογικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 
«Γιατη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α' 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και 
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α' 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
το εδ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α' 141). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 
2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευ¬ 
σης» (ΑΊ59). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α' 137), όπως αυτό 
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προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση 
του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατά¬ 
ξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ¬ 
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και 
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α' 154) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α' 38). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιιτου Π.Δ. 55/1996 
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικη¬ 
τικών πράξεων» (Α' 48). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α' 57). 

7. Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ¬ 
γών Οικονομικών» (Β' 1485). 

8. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ια¬ 
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών (συνεδρίαση 6η/17-4-03). 

9. Το γεγονός ότι απάτην εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδι- 
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Β' Οφθαλμολογική Κλι¬ 
νική η οποία εξυπηρετεί διδακτικές ερευνητικές και κλινι¬ 
κές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: 
α. Αμφιβληστροειδούς 
β. Ιαλοειδούς 
γ. Γλαυκώματος 

δ. Κερατοειδούς - Διαθλαστικής Χειρουργικής 
ε. Παιδοφθαλμολογίας - Στραβισμού 
στ. Ραγοειδούς - Ανοσοβιολογίας και Φλεγμονωδών 
Νόσων 

ζ. Ηλεκτροφυσιολογίας 
η. Νευροφθαλμολογίας 

θ. Οφθαλμοπλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργι¬ 
κής. 

Στα πλαίσια της Β' Οφθαλμολογικής Κλινικής λειτουρ¬ 
γούν και οιαντίστοιχες προς τα ανωτέρω γνωστικά αντι¬ 
κείμενα εξειδικευμένες μονάδες. 

2. Η Κλινική εντάσσεται στον Χειρουργικό Τομέα. 

3. Η υφισταμένη κατά τις διατάξεις του Β1/482/15-7-87 
(Β' 401) Οφθαλμολογική Κλινική μετονομάζεται σε Α' 
Οφθαλμολογική Κλινική. 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

1. Η Β' Οφθαλμολογική Κλινική μετά των μονάδων της 
έχει ως σκοπό: 

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα¬ 
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο κυρίως 
της Ιατρικής Σχολής και ενδεχομένως και άλλων συναφών 
Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέ¬ 
ματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς 


της, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του παρό¬ 
ντος. 

β) Τη διενέργεια κλινικών και πειραματικών ερευνητικών 
μελετών σχετικών με τα αντικείμενα δραστηριοτήτων της 
Κλινικής. 

γ) Την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω 
μελετών υπό μορφή δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων 
στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. 

δ) Την συγγραφή και έκδοση επιστημονικών συγγραμ¬ 
μάτων, βιβλίων, εκπαιδευτικών εγχειριδίων και φυλλα¬ 
δίων από το ΔΕΠ της Κλινικής σε συλλογικό ή ατομικό επί¬ 
πεδο για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. 

ε) Την οργάνωση Συνεδρίων, Συμποσίων, Σεμιναρίων, 
Διαλέξεων, Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων, κ.λπ. με σκο¬ 
πό την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων καθώς και την 
υπεύθυνη ενημέρωση των Οφθαλμιάτρων, των Ιατρών 
λοιπών ειδικοτήτων, των φοιτητών της Ιατρικής, του νο¬ 
σηλευτικού και παράίατρικού προσωπικού, αλλά και του 
κοινού σε επίκαιρα οφθαλμολογικά θέματα. 

στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ¬ 
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και με επίσημους Διε¬ 
θνείς Οργανισμούς για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή 
και ανθρωπιστικούς σκοπούς. 

ζ) Την πρωτοποριακή και υψηλού επιπέδου ειδίκευση 
Ιατρών, καθώς και την επιμόρφωση Ιατρών και άλλων λει¬ 
τουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση 
αυτών. 

η) Την εφαρμογή προγραμμάτων θεωρητικής και πρα¬ 
κτικής εκπαίδευσης για τους ειδικευόμενους ή προπτυ¬ 
χιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και για τους 
ειδικευόμενους ή επιμορφούμενους στα γνωστικά αντι¬ 
κείμενα της Κλινικής και σε άλλες συναφείς ειδικότητες. 

θ) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα¬ 
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή 
που αφορά στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής. 

ι) Την παροχή του προερχομένου από τις εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής εξειδικευ- 
μένου, υποδειγματικού, πρωτοποριακού υψηλού επιπέ¬ 
δου Ιατρικού - Κλινικού έργου σε ασθενείς με νοσήματα 
και παθήσεις που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα 
της Κλινικής. Το προερχόμενο από τις Εκπαιδευτικές και 
Ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής Ιατρικό - Κλινι¬ 
κό έργο συνίσταται στην κλινική διάγνωση, στην παρακλι- 
νική και εργαστηριακή διερεύνηση, στην συντηρητική 
αντιμετώπιση, και όπου χρειάζεται στην προεγχειρητική 
προετοιμασία, στην χειρουργική αντιμετώπιση καθώς και 
στην άμεση μετεγχειρητική φροντίδα και απώτερη παρα¬ 
κολούθηση. 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Η Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπι¬ 
κό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Κα- 
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Νοσοκο¬ 
μείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται 
από το Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής Σχολής, που η επιστη¬ 
μονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνη¬ 
τικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το 
προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και 
ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπι- 
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κό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνολογικού Εργαστη¬ 
ριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού 
προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοποθέ¬ 
τηση στην κλινική των μελών του διδακτικού ερευνητικού 
προσωπικού και των μελών του ειδικού τεχνολογικού ερ¬ 
γαστηριακού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α’ 159), ενώ των 
υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 4 

Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Η Β' Οφθαλμολογική Κλινική διευθύνεται από μέλος 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε¬ 
πιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδικασία που ορί¬ 
ζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/ 
1992. 

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι¬ 
λαμβάνονται: η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέ¬ 
λευση της Ιατρικής Σχολής και του ετήσιου προγράμμα¬ 
τος λειτουργίας αυτής και η μέριμνα για την εφαρμογή 
του, η μέριμνα για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέ¬ 
ριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετή¬ 
σιου απολογισμού των δραστηριοτήτων της, η εισήγηση 
στη γενική Συνέλευση της Σχολής για τον ορισμό υπευ¬ 
θύνων στις ειδικές μονάδες, για αναλώσιμα υλικά και για 
τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Τα 
κριτήρια επιλογής των υπευθύνων των ειδικών μονάδων 
αφορούν την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση, τη 
μακρόχρονη εμπειρία και τη δραστηριότητά τους στο 
αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα. Οι 
επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη 
λειτουργία της μονάδας, στα πλαίσια των αποφάσεων 
του διευθυντή. Ο διευθυντής μπορεί να καλείτους υπευ¬ 
θύνους των μονάδων όταν συζητούνται θέματα της μονά¬ 
δας τους, να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σ’ 
αυτούς και να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ειδικών 
θεμάτων. Είναι δυνατός ο ορισμός ενός υπευθύνου, σε 
περισσότερες της μίας μονάδες της Κλινικής. 

Άρθρο 5 

Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Η κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε νοσοκομείο 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 
1397/83 (Α' 143). 

2. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει¬ 
τουργία της Κλινικής μετά των μονάδων της, τη χρησι¬ 
μοποίηση μηχανημάτων, οργάνων και υλικών και την 
παραμονή των εργαζομένων στους χώρους που πραγμα¬ 
τοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο διευθυντής ενημε¬ 
ρώνεται και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε ερευνητικής 
πειραματικής εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της και 
καθορίζειτηνπροτεραιότηταχρήσης οργάνων καιχώρων 
όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

3. Η χρησιμοποίηση ειδικών μηχανημάτων και οργάνων 
επιτρέπεται στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές 
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κι¬ 
νητά μηχανήματα, όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδο- 
νται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργα¬ 
σίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην 
κατάσταση που έχουν παραδοθεί. 


4. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα εί¬ 
ναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοση¬ 
λευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρ¬ 
θρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΑΊ12). 

5. Γιατην απρόσκοπτη λειτουργία της Κλινικής είναι δυ¬ 
νατόν να συνιστώνται με τη διαδικασία της παραγράφου 
2 του προηγούμενου άρθρου, οι παρακάτω αναφερόμε- 
νες μόνιμες ή πρόσκαιρες επιτροπές. 

Α) Επιτροπή Εκπαίδευσης Φοιτητών 

Β) Επιτροπή Εκπαίδευσης - Αξιολόγησης Ειδικευόμε¬ 
νων Ιατρών, 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Ιατρών και 
λοιπών κλάδων 

λειτουργών - υγείας. 

Γ) Επιτροπή Έρευνας 

Δ) Επιτροπή Επιστημονικών Συγγραμμάτων. 

Ζ) Επιτροπή Οικονομικών. 

Η) Επιτροπή χειρουργείου, που ασχολείται με τη διακί¬ 
νηση των ασθενών στο Χειρουργείο, τα πρακτικά των 
επεμβάσεων, τη διακίνηση των ιστολογικών παρασκευα¬ 
σμάτων, κ.λπ. 

Θ) Επιτροπή Αρχείου και Πιστοποιητικών. 

I) Επιτροπή Χωροταξίας, Εγκαταστάσεων και Εξοπλι¬ 
σμού. 

Κ) Επιτροπή Ενδοκλινικών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 

Λ) Επιτροπή Εισαγωγής και Διακίνησης ασθενών. 

6. Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής που 
υπογράφεται από τον Δ/ντή της Κλινικής, ορίζονται: 

Α) Τα μέλη αυτής που προέρχονται από το προσωπικό 
του άρθρου 4 του παρόντος ή από άλλα μέλη του εκπαι¬ 
δευτικού προσωπικού της Ιατρικής Σχολής ή από άλλους 
κατά περίπτωση ειδικούς επιστήμονες. 

Β) Ο Πρόεδρος αυτής. 

Επίσης καθορίζεται αναλυτικά το έργο που κάθε Επι¬ 
τροπή επιτελεί. Με την ίδια διαδικασία καταργούνται οι 
ανωτέρω επιτροπές ή αντικαθίστανται τα μέλη οποτεδή¬ 
ποτε. 

7. Γ ιατην επιτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και 
κλινικού της έργου η Κλινική επίσης είναι δυνατόν να συ¬ 
νεργάζεται με: 

α) Άλλα Τμήματα, Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

β) Άλλες Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών. 

γ) Ιατρικές Σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

δ) Άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλ¬ 
λοδαπής. 

ε) Άλλες Οφθαλμολογικές Κλινικές της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής. 

στ) Άλλες Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες Νοσοκο¬ 
μείων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Άρθρο 7 
Έσοδα 

Τα έσοδα της Β' Οφθαλμολογικής Κλινικής προέρχο¬ 
νται από: 

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων. 

β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 
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γ. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού κοιτών 
Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται από την Ιατρική 
Σχολή με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 
2083/1992 (ΑΊ 59). 

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε¬ 
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα, και 
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής 
και του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

στ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Υπουργείο 
Υγείας και Πρόνοιας μέσω του νοσοκομείου στο οποίο 
εγκαθίσταται. 

Άρθρο 8 

Τηρούμενα βιβλία - Αρχεία 

1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική 
και τα εργαστήριά της είναι τα εξής: 

Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογρα¬ 
φίας 

Απουσιολόγιο και Βαθμολόγιο φοιτητών 
Αρχείο ασθενών της Κλινικής για επιστημονική - ερευ¬ 
νητική χρήση. 

Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 

Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους 
Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ¬ 
γάνων 

Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας 
Βιβλίο μεταβολών προσωπικού 

Βιβλίο πρακτικών χειρουργείου για επιστημονική, ερευ¬ 
νητική και κλινική χρήση και 
Αρχείο αποτελεσμάτων ιστολογικών εξετάσεων για επι¬ 
στημονική, ερευνητική και κλινική χρήση. 

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί¬ 
τητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 

3. Μέρος των ανωτέρω μπορούν να εγκατασταθούν ως 
αρχεία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Άρθρο 9 

Τίτλος - Σφραγίδα 

1.0 τίτλος της κλινικής είναι: ΒΌΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙ¬ 
ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. 

Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή της 
Κλινικής αναγράφονται στους χώρους του Νοσοκομείου 
που δραστηριοποιείται η Κλινική. 

2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύ¬ 
κλο: Β' ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ¬ 
ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και στο κέντρο της σφραγίδας υπάρχει 
απεικόνιση της Γλαυκός. 

Η Κλινική χρησιμοποιεί για την ξενόγλωσση αλληλο¬ 
γραφία τον εξής αγγλόφωνο τίτλο: 2ηά ΟΒΗΤΗΑΕΜΟίΟ- 
ΘΥ ΩΕΡΑΒΤΜΕΝΤ ΟΓ ΑΤΗΕΝ3 ΨΝίνΕΒδΙΤΥ και ανάλογη 
σφραγίδα με απεικόνιση της κεφαλής της Αθηνάς στο κέ¬ 
ντρο. 

Άρθρο 10 
Γ ενικές Διατάξεις 

1.0 παρών εσωτερικός κανονισμός αποτελείτο πλαίσιο 
μέσα στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες της Κλινι¬ 
κής. 


2. Όλο το προσωπικό της Κλινικής, Επιστημονικό και 
μη, οφείλει πιστή εφαρμογή στις διατάξεις του παρόντος 
εσωτερικού κανονισμού. 

3. Στα σημεία που διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού 
Κανονισμού αντίκεινται διατάξεων Νόμων, Προεδρικών 
Διαταγμάτων και Αποφάσεων της Διοίκησης και των 
Υπερκειμένων Αρχών, οι διατάξεις του παρόντος δεν 
ισχύουν. 

Άρθρο 11 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-Φ- 

Αριθ. 69379 ε/ΒΙ (4) 

Ίδρυση Κλινικής Β'Αναισθησιολογίας στην Ιατρική Σχολή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 
«Γ ιατη δομή καιλειτουργίατωνΑνωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Ά 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και 
λειτουργίατωνΤεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α' 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
το εδ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Ά 141). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/ 
1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α' 
159). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΑΊ37) όπως αυ¬ 
τό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμι¬ 
ση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των 
διατάξεωντου Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των 
Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτε- 
χνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α' 
154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 
2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελε- 
σματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατά¬ 
ξεις» (Ά 38). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3του Ν. 2362/1995 
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Ά 247). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιιτου Π.Δ. 55/1996 
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικη¬ 
τικών πράξεων» (Ά 48). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α' 57). 
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7. Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ¬ 
γών Οικονομικών» (Β' 1485). 

8. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ια¬ 
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών (συνεδρίαση 6η/17-4-2003) . 

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

Ιδρύεται στην Σχολή Ιατρικής του Εθνικού και Καποδι- 
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Β' Κλινική Αναισθησιο- 
λογίας η οποία εξυπηρετεί διδακτικές ερευνητικές και κλι¬ 
νικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Αναισθησιο- 
λογίας και Θεραπείας Πόνου. 

Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της εκπαιδευτικής, 
ερευνητικής και νοσηλευτικής της λειτουργίας, η κλινική 
απαρτίζεται από τις εξής επιμέρους ειδικές μονάδες: 

1) Μονάδα Μετ-αναισθητικής Φροντίδας (παλαιότερα 
αποκαλούμενη «Ανάνηψη» και διεθνώς σήμερα ΡοεΙ- 
ΑηεθεΙίίθεία Θ&ΓΘ υπίΐ, ΡΑΘυ). 

2) Μονάδα Παιδοαναισθησίας 

3) Μονάδα Καρδιοαναισθησίας 

4) Μονάδα Μαιευτικής Αναισθησίας 

5) Αναισθησιολογική Μονάδα Επειγόντων και Τραύμα¬ 
τος 

6) Αναισθησιολογική Μονάδα για χειρουργικές επεμβά¬ 
σεις μιας ημέρας (διεθνώς αποκαλούμενη ΑπιάυΙαίοΓγ 
ΑηαθεΙίίΘείε), συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του 
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου και των χώρων για την το¬ 
ποθέτηση ενδοπροσθέσεων κ.λ.π. ελάχιστα επεμβατικών 
πράξεων επί εξωτερικών ασθενών, που όμως απαιτούν 
παρακολούθηση των ζωτικών τους λειτουργιών και / η κα¬ 
ταστολή 

7) Αναισθησιολογική Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Οργά¬ 
νων 

8) Ιατρείο Πόνου 

Η υφισταμένη κατά τις διατάξεις του π.δ. 247/2001 ΦΕΚ 
234/12-10-2001 (τ.Α') Αναισθησιολογική Κλινική μετονο¬ 
μάζεται σε Α' Κλινική Αναισθησιολογίας 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

1. Η Β' Κλινική Αναισθησιολογίας της Ιατρικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
έχει ως σκοπό: 

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα¬ 
γκών της Ιατρικής Σχολής σε προπτυχιακό και μετα¬ 
πτυχιακό επίπεδο καθώς και άλλων Τμημάτων του Πα¬ 
νεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στο αντι¬ 
κείμενο δραστηριότητας της Κλινικής, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα¬ 
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική 
και οι μονάδες της. 

γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων 
λειτουργώντων κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση 
και επιμόρφωση αυτών. 


δ) Την αναισθησιολογική αντιμετώπιση ασθενών συ- 
μπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης του μετεγχει¬ 
ρητικού και του χρόνιου πόνου. 

ε) Τη διεξαγωγή κλινικών, πειραματικών και ερευνητι¬ 
κών προγραμμάτων με σκοπό τη βασική και εφαρμοσμέ¬ 
νη έρευνα της Αναισθησιολογίας και τη μελέτη νέων τε¬ 
χνικών και την αξιολόγηση των και την πιθανή περαιτέρω 
εφαρμογή των στην κλινική πράξη. 

στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ¬ 
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημε¬ 
δαπής ή της αλλοδαπής. 

ζ) Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανι¬ 
σμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών με 
τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής και την ανταλ¬ 
λαγή επιστημονικών γνώσεων. 

η) Την οργάνωση φροντιστηριακών μαθημάτων, σεμι¬ 
ναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την 
ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλι¬ 
νικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και 
άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 

2. Το έργο της Β' Κλινικής Αναισθησιολογίας της Ιατρι¬ 
κής Σχολής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και 
κλινικο-εργαστηριακό. 

I. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει: 

Την εκπαίδευση των φοιτητών (θεωρητική καιπρακτική) 
που γίνεται από το προσωπικό της Κλινικής. Η θεωρητική 
εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημά¬ 
των από αμφιθεάτρου, σεμιναρίων, φροντιστηριακών 
ασκήσεων διεγχειρητικά μέσα στις αίθουσες του Χει¬ 
ρουργείου, στη Μονάδα Μετ-Αναισθητικής Φροντίδας 
(παλαιότερα αποκαλούμενης «Ανάνηψης») και στους θα¬ 
λάμους των ασθενών κατά την προεγχειρητική προετοι¬ 
μασία και μετεγχειρητική παρακολούθηση, την παρου¬ 
σίαση ενδιαφερόντων περιστατικών και τη βιβλιογραφική 
ενημέρωση. Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την 
άσκηση των φοιτητών κατά μικρές ομάδες σε προσομοι- 
ωτές ή / και ασθενείς και αφορά την τοποθέτηση αγγεια¬ 
κών καθετήρων, την εξασφάλιση και υποστήριξη του αε¬ 
ραγωγού, τον αερισμό των πνευμόνων, την κατανόηση 
του αναισθησιολογικού μηχανήματος και του αναπνευ¬ 
στήρα, καθώς και των παραμέτρων που αφορούν τη συ¬ 
νεχή ηλεκτρονική παρακολούθηση της κατάστασης των 
ασθενών (πιοηίΙοΓίπρ). 

II. Την εκπαίδευση των ειδικευόμενων γιατρών που είναι 
θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική εκπαίδευση περι¬ 
λαμβάνει μαθήματα στα οποία διδάσκεται η προκαθορι¬ 
σμένη ύλη που απαιτείται για τη λήψη της ειδικότητας, 
της Αναισθησιολογίας, φροντιστηριακά μαθήματα, βι¬ 
βλιογραφική ενημέρωση, παρουσίαση και συζητήσεις επί 
ενδιαφερόντων περιστατικών με τη συμμετοχή όλων των 
γιατρών της Κλινικής και των φοιτητών. Η πρακτική εκ¬ 
παίδευση περιλαμβάνει την προεγχειρητική αξιολόγηση 
και προετοιμασία των ασθενών, τη χορήγηση της κατάλ¬ 
ληλης αναισθησίας για τις διάφορες χειρουργικές ειδικό¬ 
τητες, τη μετ-αναισθητική ανάνηψη, την παρακολούθηση 
και υποστήριξη των ασθενών μετεγχειρητικά, την αντιμε¬ 
τώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου. 

III. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την προεγχειρητική 
εκτίμηση και κατάλληλη προετοιμασία των χειρουργικών 
ασθενών, την εξασφάλιση των απαιτουμένων συνθηκών 
για να υποβληθούν οι ασθενείς σε χειρουργικές ή δια¬ 
γνωστικές επεμβάσεις με τη χορήγηση της κατάλληλης 




12674 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


αναισθησίας (γενικής, περιοχικής ή συνδυασμένης), τη 
μετεγχειρητική παρακολούθηση και υποστήριξη των 
ασθενών στη Μονάδα Μετ-Αναισθητικής Φροντίδας (πα- 
λαιότερα αποκαλούμενης «Ανάνηψης»), την αντιμετώπι¬ 
ση των τυχόν μεταναισθητικών / μετεγχειρητικών επιπλο¬ 
κών και τη θεραπεία του μετεγχειρητικού και του χρόνιου 
πόνου. 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Η Β' Κλινική Αναισθησιολογίας στελεχώνεται από ιατρι¬ 
κό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και στο Νοσοκομείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσω¬ 
πικό αποτελείται από το Διευθυντή και μέλη του Διδακτι¬ 
κού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής Σχο¬ 
λής, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα 
διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικεί¬ 
ας κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδι¬ 
κευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς που τοποθετού¬ 
νται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προ¬ 
σωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνολογικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νο¬ 
σηλευτικού προσωπικού, διοικητικό, υγειονομικό και λοι¬ 
πού προσωπικού. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών 
του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών 
του ειδικού τεχνολογικού εργαστηριακού προσωπικού 
γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 
2083/1992 (Α’ 159), ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύ- 
ουσες διατάξεις. 

Άρθρο 4 

Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Η Β' Κλινική Αναισθησιολογίας διευθύνεται από μέ¬ 
λος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδικασία 
που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 
2083/1992. 

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι¬ 
λαμβάνονται, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέ¬ 
λευση του Τ μήματος Ιατρικής και στη Γ ενική Συνέλευση 
του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουρ¬ 
γίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την 
υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων 
του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η Κλινική, η μέ¬ 
ριμνα για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα 
για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσό¬ 
δων της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσι¬ 
ου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη 
Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα για τον ορισμό 
υπευθύνων στις ειδικές μονάδες για αναλώσιμα υλικά 
και για τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγ¬ 
γράφου. 

Άρθρο 5 

Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Η κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε Νοσοκομείο 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 
1397/1983 (ΑΊ 43). 


2.0 διευθυντής της οικείας κλινικής έχει τις αρμοδιότη¬ 
τες που ορίζονται από το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982. Έχει 
την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτής μετά των μο¬ 
νάδων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών και την 
παραμονή των εργαζομένων στους χώρους που πραγμα¬ 
τοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο διευθυντής ενημε¬ 
ρώνει και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε ερευνητικής πειρα¬ 
ματικής εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της και καθορί¬ 
ζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο 
προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική 
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και 
σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνη¬ 
τικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη 
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παρα¬ 
δοθεί. 

4. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοση¬ 
λευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου ΙδτουΝ. 1268/1982. 

Άρθρο 6 
Έσοδα 

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από: 
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ¬ 
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 

β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

γ. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και 
των Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται από το Τμήμα 
Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του 
Ν. 2083/1992 (Α’ 159). 

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε¬ 
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα, και 
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής 
και του Εθνικού και Κπαοδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών. 

στ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαι¬ 
ωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων που 
ανήκουν ή παρήχθησαν στην κλινική. 

Άρθρο 7 

Τηρούμενα βιβλία 

1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική 
και τα εργαστήριά της είναι τα εξής: 

Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογρα¬ 
φίας 

Βαθμολογία φοιτητών 
Αρχείο ασθενών 

Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο) 
Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους 
Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ¬ 
γάνων 

Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας 
Βιβλίο μεταβολής προσωπικού 

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί¬ 
τητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 
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Άρθρο 8 

Τίτλος - Σφραγίδα 

1.0 τίτλος της κλινικής είναι: «Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ- 
ΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» 

Αυτός ο τίτλος, καθώς καιτα στοιχεία του διευθυντή της 
Κλινικής αναγράφονται στους χώρους του Νοσοκομείου 
που δραστηριοποιείται η Κλινική. 

2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύ¬ 
κλο: «Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ¬ 
ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ». 

Άρθρο 9 

Εφαρμογή 

1.0 παρών εσωτερικός κανονισμός αποτελείτο πλαίσιο 
μέσα στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες της Κλινι¬ 
κής. 

2. Όλο το προσωπικό της Κλινικής οφείλει να γνωρίζει 
και να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις του παρόντος εσω¬ 
τερικού κανονισμού. 

3. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμί¬ 
ζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα της παρούσης. 

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

Αριθ. 69379 δ/ΒΙ (5) 

Ίδρυση Β' Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής στην Ιατρική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί¬ 
ου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανο¬ 
νισμού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 
«Γ ιατη δομή καιλειτουργίατωνΑνωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Ά 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και 
λειτουργίατωνΤεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α' 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
το εδ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Ά 141). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/ 
1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» 
(Α' 159). 

3. Τις διατάξειςτου άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Ά137) όπως αυτό 
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση 
του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατά¬ 
ξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ¬ 


γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και 
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α' 154) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α' 38). 

4. Τις διατάξειςτου άρθρου 22 παρ. 3του Ν. 2362/1995 
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247). 

5. Τις διατάξειςτου άρθρου 1 περ. ιιτου Π.Δ. 55/1996 
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικη¬ 
τικών πράξεων» (Α' 48). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α' 57). 

7. Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31 -10-2001 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ¬ 
γών Οικονομικών» (Β' 1485). 

8. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ια¬ 
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών (συνεδρίαση 6η/17-4-2003). 

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεωντης 
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδι- 
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Β' Ωτορινολαρυγγολο- 
γική Κλινική, η οποία εξυπηρετεί διδακτικές ερευνητικές 
και κλινικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Ωτορι- 
νολαρυγγολογίας, της Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχή¬ 
λου, της Γναθοχειρουργικής, της Ωτονευρολογίας, της 
Ωτοχειρουργικής, της Κοχλιακής Εμφύτευσης καιτης Εν- 
δοσκοπικής Χειρουργικής. 

Για το λόγο αυτό δημιουργούνται και οι αντίστοιχες των 
ως άνω γνωστικών αντικειμένων εξειδικευμένες μονάδες, 
οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια της Κλινικής. 

Η Κλινική με τις ειδικές μονάδες της εντάσσεται στον 
Χειρουργικό Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις κείμενες πανεπιστημιακές διατάξεις. 

Η υφιστάμενη κατά τις διατάξεις της Β1/482/15-7-1987 
(Β' 401) υπουργικής απόφασης Κλινική Ω.Ρ.Λ. μετονομά¬ 
ζεται σε Α' Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική. 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

1. Η Β' Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως σκοπό: 

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα¬ 
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο της Ια¬ 
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών και ενδεχομένως και άλλων συναφών 
Σχολών καιΤμημάτωντου Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέ¬ 
ματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς 
της όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρό¬ 
ντος. 

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα¬ 
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική 
και οι μονάδες της. 




12676 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


γ) Την πρωτοποριακή και υψηλού επιπέδου ειδίκευση 
ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των 
κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφω¬ 
ση αυτών. 

δ) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητι¬ 
κών μελετών με σκοπό τη μελέτη της Ωτορινολαρυγγο- 
λογίας και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτι¬ 
κών μεθόδων. 

ε) Την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω 
μελετών υπό μορφή δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων 
στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. 

στ) Την εφαρμογή προγραμμάτων θεωρητικής και πρα¬ 
κτικής εκπαίδευσης για τους προπτυχιακούς και μετα¬ 
πτυχιακούς φοιτητές καθώς και για τους ειδικευόμενους 
ή επιμορφούμενους στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινι¬ 
κής και σε άλλες συναφείς ειδικότητες. 

ζ) Τη συγγραφή και έκδοση επιστημονικών συγγραμμά¬ 
των, βιβλίων, εκπαιδευτικών εγχειριδίων και φυλλαδίων 
από το ΔΕΠ της Κλινικής σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο 
για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. 

η) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσε¬ 
ων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, Ιατρικές 
Σχολές και Τμήματα, Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες 
Νοσοκομείων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και 
τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς 
για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προ¬ 
γραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών με τα 
επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής. 

θ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων κ.λ.π. με σκοπό 
την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της 
κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου αλλά 
και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 

ι) Την παροχή του προερχομένου από τις εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής εξειδικευ- 
μένου υποδειγματικού, πρωτοποριακού υψηλού επιπέ¬ 
δου ιατρικού - κλινικού έργου σε ασθενείς με νοσήματα 
και παθήσεις που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα 
της Κλινικής. Το προερχόμενο από τις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής Ιατρικό -Κλινι¬ 
κό έργο συνίσταται στην κλινική διάγνωση, στην παρακλι- 
νική και εργαστηριακή διερεύνηση, στη συντηρητική αντι¬ 
μετώπιση και όπου χρειάζεται στην προεγχειρητική προ¬ 
ετοιμασία, στην χειρουργική αντιμετώπιση καθώς και 
στην άμεση μετεγχειρητική φροντίδα και απώτερη παρα¬ 
κολούθηση. 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Η ΒΏτορινολαρυγγολογική Κλινική του Εθνικού καιΚα- 
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στελεχώνεται από 
ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Νοσοκομείο 
όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από 
το Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προ¬ 
σωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής, που η επιστημονι¬ 
κή τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά 
και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσω¬ 
πικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευ¬ 
μένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περι¬ 
λαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπι¬ 
κού (Ε.Δ.Τ.Π.), ειδικούς επιστήμονες και μέλη του νοση¬ 


λευτικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η 
τοποθέτηση στην κλινική των μελώντου διδακτικού ερευ¬ 
νητικού προσωπικού και των μελών του ειδικού τεχνολο¬ 
γικού εργαστηριακού προσωπικού γίνεται με τη διαδικα¬ 
σία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ)του Ν. 2083/1992 (Α’ 159), ενώ 
των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 4 

Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Η Β' Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διευθύνεται από 
μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που ορί¬ 
ζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρ¬ 
θρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι¬ 
λαμβάνονται, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέ¬ 
λευση του Τμήματος Ιατρικής και στη Γενική Συνέλευση 
του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουρ¬ 
γίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την 
υλοποίηση των αποφάσεωντων συλλογικών οργάνωντου 
Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η Κλινική, η μέριμνα 
γιατηνπαροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα γιατη στε- 
λέχωση και τη ν ο ικονο μική διαχείριση των εσόδων της κλι¬ 
νικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογι¬ 
σμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη γενική Συνέ¬ 
λευση του οικείου Τομέα για τον ορισμό υπευθύνων στις 
ειδικές μονάδες, για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό 
εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Τα κριτήρια 
επιλογής των υπευθύνων των ειδικών μονάδων αφορούν 
την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση, τη μακρό¬ 
χρονη εμπειρία και τη δραστηριότητάτους στο αντικείμε¬ 
νο με το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα. Οι επιστημο¬ 
νικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουρ¬ 
γία της μονάδας, στα πλαίσια των αποφάσεων του 
διευθυντή της Κλινικής. Ο διευθυντής μπορεί να καλεί 
τους υπευθύνους των μονάδων όταν συζητούνται θέματα 
της μονάδας τους, να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιό¬ 
τητες σ’ αυτούς και να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέ¬ 
τη ειδικών θεμάτων. Είναι δυνατός ο ορισμός ενός επι¬ 
στημονικού υπεύθυνου σε περισσότερες της μιας μονά¬ 
δας της κλινικής. 

Άρθρο 5 

Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Η κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε Νοσοκομείο 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 
1397/1983 (Α’ 143) 

2.0 διευθυντής της οικείας κλινικής έχει τις αρμοδιότη¬ 
τες που ορίζονται από το άρθρο 7του Ν. 1268/1982. Έχει 
την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτής μετά των μο¬ 
νάδων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών και την 
παραμονή των εργαζομένων στους χώρους που πραγμα¬ 
τοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο διευθυντής ενημε¬ 
ρώνεται και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε ερευνητικής πει¬ 
ραματικής εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της και καθο- 
ρίζειτηνπροτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

3. Η χρησιμοποίηση ειδικών μηχανημάτων και οργάνων 
επιτρέπεται στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές 
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που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κι¬ 
νητά μηχανήματα, όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδο- 
νται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργα¬ 
σίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην 
κατάσταση που έχουν παραδοθεί. 

4. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα εί¬ 
ναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων ειδικών επιστημό¬ 
νων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές 
και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου ΙδτουΝ. 1268/1982 και του 
άρθρου 5του Π.Δ. 407/1980 (ΑΊ12). 

5. Γιατην απρόσκοπτη λειτουργία της Κλινικής, είναι δυ¬ 
νατόν να συνιστώνται με την διαδικασία της παραγράφου 
2 του προηγουμένου άρθρου, οι παρακάτω αναφερόμε- 
νες μόνιμες ή πρόσκαιρες επιτροπές 

α) Επιτροπή Εκπαίδευσης Φοιτητών 
β) Επιτροπή Εκπαίδευσης - Αξιολόγησης Ειδικευόμε¬ 
νων Ιατρών, Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Ειδικευμένων 
ιατρών και λοιπών κλάδων λειτουργών υγείας 
γ) Επιτροπή Έρευνας 
δ) Επιτροπή Επιστημονικών Συγγραμμάτων 
ε) Επιτροπή Περιουσιακών Στοιχείων της κλινικής 
ζ) Επιτροπή Οικονομικών 

η) Επιτροπή Χειρουργείου, που ασχολείται με την διακί¬ 
νηση των ασθενών στο χειρουργείο, τα πρακτικά των 
επεμβάσεων, τη διακίνηση των ιστολογικών παρασκευα¬ 
σμάτων κ.λ.π. 

θ) Επιτροπή Αρχείου και Πιστοποιητικών 
ι) Επιτροπή Χωροταξίας Εγκαταστάσεων και Εξοπλι¬ 
σμού 

κ) Επιτροπή Ενδοκλινικών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων 
λ) Επιτροπή Εισαγωγής και Διακίνησης ασθενών. 

6. Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής που 
υπογράφεται από τον Δ/ντή της Κλινικής, ορίζονται: 

α) τα μέλη αυτής που προέρχονται από το προσωπικό 
του άρθρου 4 του παρόντος ή από άλλα μέλη του εκπαι¬ 
δευτικού προσωπικού της ιατρικής Σχολής ή από άλλους, 
κατά περίπτωση ειδικούς επιστήμονες, 
β) ο Πρόεδρος αυτής. 

Επίσης καθορίζεται αναλυτικά το έργο που κάθε Επι¬ 
τροπή επιτελεί. 

Με την ίδια διαδικασία καταργούνται οι ανωτέρω επι¬ 
τροπές ή αντικαθίστανται τα μέλη αυτών οποτεδήποτε. 

Άρθρο 6 
Έσοδα 

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από: 
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ¬ 
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 

β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

γ. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και των 
Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται από το Τμήμα 
Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του 
Ν. 2083/1992 (Α’ 159). 

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Υπουργείο Υγεί¬ 
ας και Πρόνοιας στο Νοσοκομείο όπου θα εγκατασταθεί 
η Κλινική. 

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε¬ 
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα, και 
στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεντίθενται 


όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής 
και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών. 

Άρθρο 7 

Τηρούμενα βιβλία 

1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική 
και τα εργαστήριά της είναι τα εξής: 

Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογρα¬ 
φίας 

Απουσιολόγιο και Βαθμολόγιο φοιτητών 

Αρχείο ασθενών 

Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 

Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους 

Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ¬ 
γάνων 

Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας 

Βιβλίο μεταβολής προσωπικού 

Βιβλίο πρακτικών χειρουργείου για επιστημονική, ερευ¬ 
νητική και κλινική χρήση. 

Αρχείο αποτελεσμάτων ιστολογικών εξετάσεων για επι¬ 
στημονική, ερευνητική και κλινική χρήση. 

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί¬ 
τητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 

3. Μέρος των ανωτέρω μπορούν να εγκατασταθούν ως 
αρχεία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Άρθρο 8 

Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος της κλινικής είναι: Β' ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟ- 
ΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ . 

Αυτός οτίτλος, καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή της 
Κλινικής αναγράφονται στους χώρους του Νοσοκομείου 
που δραστηριοποιείται η Κλινική. 

2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύ¬ 
κλο: 

Β' ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕ¬ 
ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και στο κέντρο της σφραγίδας 
υπάρχει απεικόνιση της Γλαυκός. 

3. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την ξενόγλωσση αλληλο¬ 
γραφία τον εξής αγγλόφωνο τίτλο: 2ηό ΟΤΟΒΗΙΝΟ- 
ΙΑΒΥΘΟΕΟΘΥ ϋΕΡΑΒΤΜΕΝΤ ΟΡ ΑΤΗΕΝ5 ΙϋΝίνΕΒΒΙΤΥ 
και ανάλογη σφραγίδα με απεικόνιση της κεφαλής της 
Αθηνάς στο Κέντρο. 

Άρθρο 9 
Εφαρμογή 

1.0 παρών εσωτερικός κανονισμός αποτελείτο πλαίσιο 
μέσα στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες της Κλινι¬ 
κής. 

2. Όλο το προσωπικό της Κλινικής Επιστημονικό και μη 
οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις 
του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. 

3. Στα σημεία που διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού 
Κανονισμού αντίκεινται διατάξεων Νόμων, προεδρικών 
Διαταγμάτων και Αποφάσεων της Διοίκησης και των 
Υπερκείμενων Αρχών, οι διατάξεις του παρόντος δεν 
ισχύουν. 

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 




12678 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

Αριθ. 69379 γ/ΒΙ (6) 

Ίδρυση Β’ Νευροχειρουργικής και Νευροτραυματιολογι- 
κής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Κα- 
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός 
του εσωτερικού της κανονισμού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 
«Γ ιατη δομή καιλειτουργίατων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α' 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και 
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α' 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
το εδ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α' 141). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/ 
1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» 
(Α' 159). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 
«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α'137) όπως αυ¬ 
τό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμι¬ 
ση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των 
διατάξεωντου Ν. 1712/1987γιατον εκσυγχρονισμό των 
Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτε- 
χνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α' 
154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 
2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελε- 
σματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατά¬ 
ξεις» (Α' 38). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιιτου Π.Δ. 55/1996 
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικη¬ 
τικών πράξεων» (Α' 48). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α' 57). 

7. Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ¬ 
γών Οικονομικών» (Β' 1485). 

8. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Ια¬ 
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών (συνεδρίαση 6η/17-4-2003). 

9. Το γεγονός ότι απάτην εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε: 


Άρθρο 1 
Ίδρυση 

1. Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδι- 
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Β’ Νευροχειρουργική 
και Νευροτραυματιολογική Κλινική η οποία εξυπηρετεί δι¬ 
δακτικές ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στα γνωστικά 
αντικείμενα της Γενικής Νευροχειρουργικής και Νευρο- 
τραυματιολογίας. 

2. Στη Β’ Νευροχειρουργική και Νευροτραυματιολογική 
Κλινική λειτουργούν οι εξής ειδικές Μονάδες: 

1. Νευροτραύματος 

2. Αγγειακής Νευροχειρουργικής 

3. Περιεγχειρητικής Θεραπείας και Ανάνηψης 

4. Νευρο-Νοσηλευτικής 

5. Πειραματικού Χειρουργείου 

Οι ειδικές μονάδες της Β’ Νευροχειρουργικής και Νευ- 
ροτραυματιολογικής Κλινικής έχουν ως σκοπό την ανά¬ 
πτυξη και προώθηση της εκπαίδευσης, έρευνας και κλινι¬ 
κής εξειδίκευσης σε ειδικά γνωστικά πεδία στο ανώτατο 
επίπεδο, που χαρακτηρίζεται διεθνώς ως Κέντρο Αριστεί- 
ας (ΘθπΙθγοΙ ΕχοθΙΙθποθ). Η προαγωγή ειδικών γνωστικών 
αντικειμένων απαιτεί συντονισμό πολυκλαδικής ιατρικής, 
βιολογικής, ηλεκτρονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, 
προκειμένου να γίνεται ειδικός ενδελεχής προεγχειρητι- 
κός και μετεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών. Τα συλλε- 
γόμενα δεδομένα και πληροφορίες αποτελούν το απα¬ 
ραίτητο υλικό και τη βάση έρευνας στις διάφορες ομάδες 
ασθενών. Οι Ειδικές Μονάδες εξασφαλίζουν: (α) την πλέ¬ 
ον σύγχρονη τεχνολογία διεθνώς, (β) αρχειοθέτηση των 
νοσηλευομένων σε Βάσεις Δεδομένων (ϋαίε ΒεηΚε) και 
(γ) καταγραφή, μελέτη και εμβάθυνση των ειδικών γνώ¬ 
σεων. 

3. Η υφιστάμενη Νευροχειρουργική Κλινική, ιδρυμένη 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 128/1991 (Α’ 52) και 
εγκατεστημένη σύμφωνα με την Α3α/11152/12-11-91 (Β’ 
973) κοινή υπουργική απόφαση στο Περιφ. Γ ενικό Νοσο¬ 
κομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», μετονομάζεται σε 
Α’ Νευροχειρουργική Κλινική. 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

1. Η Β’ Νευροχειρουργική και Νευροτραυματιολογική 
Κλινική έχει ως σκοπό: 

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα¬ 
γκών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια- 
κού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα¬ 
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική 
και οι μονάδες της. 

γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων 
λειτουργώντων κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση 
και επιμόρφωση αυτών. 

δ) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς 
με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα 
της Κλινικής. 

ε) Τη συνεργασία με Κλινικές και Μονάδες του Παν/μίου 
Αθηνών και του Νοσοκομείου που εγκαθίσταται καθώς 
και με άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα. 

στ) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς 
με νοσήματα του νευρικού συστήματος. Το κλινικό έργο 
περιλαμβάνει την περίθαλψη των νοσηλευμένων ασθε- 
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νών και συνίσταται στην κλινική διάγνωση, τηνπαρακλινι- 
κή και εργαστηριακή διερεύνηση, την προεγχειρητική 
προετοιμασία της χειρουργικής αντιμετώπισης, την χει¬ 
ρουργική επέμβαση, εφ’ όσον το απαιτεί η νόσος, καθώς 
και την άμεση ή απώτερη μετεγχειρητική φροντίδα. 

2. Το έργο της Κλινικής είναι εκπαιδευτικό και κλινικό και 
περιλαμβάνει: 

Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής 
που επιτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό προσω¬ 
πικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών. Παράλληλα με την εκπαίδευση οι 
φοιτητές παρακολουθούν τις ποικίλες επιστημονικές 
δραστηριότητες της Κλινικής και των Μονάδων της. Η εκ¬ 
παίδευση των ειδικευόμενων ή ειδικευμένων ιατρών δια- 
κρίνεται σε πρακτική και θεωρητική. Η πρακτική αποσκο¬ 
πεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και θεραπευ¬ 
τική αγωγή. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει 
κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφε- 
ρουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενη¬ 
μέρωση. Για τους ειδικευόμενους ιατρούς καταρτίζεται 
πρόγραμμα εκπαίδευσης και άσκησης που περιλαμβάνει 
την ενεργό συμμετοχή τους στο κλινικό έργο. 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Η Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπι¬ 
κό που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και στο Νοσοκομείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό 
προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή και μέλη του Δι¬ 
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος 
Ιατρικής, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει 
στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της 
οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με 
ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που 
τοποθετούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το 
λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού 
Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και μέλη του νοσηλευτι¬ 
κού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμ¬ 
φωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η το¬ 
ποθέτηση στην κλινική των μελών του διδακτικού ερευνη¬ 
τικού προσωπικού και των μελών του ειδικού 
τεχνολογικού εργαστηριακού προσωπικού γίνεται με τη 
διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α’ 
159), ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατά¬ 
ξεις. 

Άρθρο 4 

Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Η Κλινική διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρι¬ 
κής του Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδι¬ 
κασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22του 
Ν. 2083/1992 

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι¬ 
λαμβάνονται, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέ¬ 
λευση του Τμήματος Ιατρικής και στη Γενική Συνέλευση 
του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουρ¬ 
γίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την 
υλοποίηση των αποφάσεωντων συλλογικών οργάνωντου 
Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η Κλινική, η μέριμνα 
γιατηνπαροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στε- 


λέχωση καιτην οικονομική διαχείριση των εσόδωντης κλι¬ 
νικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογι¬ 
σμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη γενική Συνέ¬ 
λευση του οικείου Τομέα για τον ορισμό υπευθύνων στις 
ειδικές μονάδες, για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό 
εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Με απόφαση 
του Διευθυντή μπορεί να συγκροτούνται επιμέρους επι¬ 
τροπές από μέλη του προσωπικού της Κλινικής και των 
Μονάδων αυτής καθώς και από προπτυχιακούς και μετα¬ 
πτυχιακούς φοιτητές για τη μελέτη επιμέρους ειδικών θε¬ 
μάτων για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της απο¬ 
στολής της Κλινικής και των Μονάδων της. 

Άρθρο 5 

Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Η κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε Νοσοκομείο 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 
1397/1983 (Α’ 143). 

2.0 διευθυντήςτης οικείας κλινικής έχει τις αρμοδιότη¬ 
τες που ορίζονται από το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982. Έχει 
την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτής μετά των μο- 
νάδωντης, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών καιτην 
παραμονή των εργαζομένων στους χώρους που πραγμα¬ 
τοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο διευθυντής ενημε¬ 
ρώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία πριν 
από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα 
χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική 
απόφαση. 

3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο 
προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική 
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και 
σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνη¬ 
τικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη 
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παρα¬ 
δοθεί. 

4. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα εί¬ 
ναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοση¬ 
λευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982. 

Άρθρο 6 
Έσοδα 

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από: 

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων. 

β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

γ. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και των 
Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται από την Ιατρική 
Σχολή με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 
2083/1992 (Α’ 159). 

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Υπουργείο Υγεί¬ 
ας και Πρόνοιας στο Νοσοκομείο όπου θα εγκατασταθεί 
η Κλινική. 

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε¬ 
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα και 

στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεντίθενται 
όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής 
και του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Άρθρο 7 

Τηρούμενα βιβλία 

1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική 
και τα εργαστήριά της είναι τα εξής: 

Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογρα¬ 
φίας 

Βιβλίο Πρακτικών Χειρουργείου 

Αρχείο ασθενών 

Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 

Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους 

Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ¬ 
γάνων 

Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας 

Βιβλίο μεταβολής προσωπικού 

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί¬ 
τητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 

Άρθρο 8 

Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος της κλινικής είναι: «Β’ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» 

Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή της 
Κλινικής αναγράφονται στους χώρους του Νοσοκομείου 
που δραστηριοποιείται η Κλινική. 

Άρθρο 9 
Εφαρμογή 

1.0 παρών εσωτερικός κανονισμός αποτελείτο πλαίσιο 
μέσα στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες της Κλινι¬ 
κής. 

2. Όλο το προσωπικό της Κλινικής οφείλει να γνωρίζει 
και να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις του παρόντος εσω¬ 
τερικού κανονισμού. 

3. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμί¬ 
ζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα του παρόντος. 

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

Αριθ. 69379 β/ΒΙ (7) 

Ίδρυση Β' Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων 
στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερι¬ 
κού της κανονισμού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 
«Γ ιατη δομή καιλειτουργίατων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Ά 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποι¬ 


ήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και 
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α' 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
το εδ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Ά 141). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/ 
1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» 
(Α159). 

3. Τις διατάξειςτου άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α137) όπως αυτό 
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση 
του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατά¬ 
ξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ¬ 
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και 
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α' 154) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α' 38). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Ά 247). 

5. Τις διατάξειςτου άρθρου 1 περ. ιιτου Π.Δ. 55/1996 
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικη¬ 
τικών πράξεων» (Ά 48). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α' 57). 

7. Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ¬ 
γών Οικονομικών» (Β' 1485). 

8. Τη σύμφωνη γνώμη της Γ ενικής Συνέλευσης της Ια¬ 
τρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών (συνεδρίαση 6η/17-4-2003). 

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδι- 
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Β' Κλινική Αφροδισίων 
και Δερματικών Νόσων η οποία εξυπηρετεί διδακτικές 
ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμε¬ 
νο της Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας. 

Στη Β' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λει¬ 
τουργεί Αλλεργιολογική Μονάδα με γνωστικό αντικείμε¬ 
νο την ειδικότητα της αλλεργιολογίας. 

Η υφιστάμενη Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νό¬ 
σων που συστήθηκε με την ΥΆ. Β1/482/1987 (ΦΕΚ 401 
τ.Β') μετονομάζεται σε Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερμα¬ 
τικών Νόσων. 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

1. Η Β' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε¬ 
πιστημίου Αθηνών έχει ως σκοπό: 

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών και κοι¬ 
νωνικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής σε προπτυχιακό 
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και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στο 
αντικείμενο δραστηριότητας της Κλινικής, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα¬ 
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική 
και οι μονάδες της. 

γ) Η κλινική μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα δια¬ 
φώτισης του κοινού επί θεμάτων σχετιζομένων με την ει¬ 
δικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. 

2. Το έργο της Β' Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών 
Νόσων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό έργο. 

I. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει: 

α) Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρι¬ 
κής που επιτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό προ¬ 
σωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών. 

β) Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την από¬ 
κτηση της ειδικότητας της Δερματολογίας - Αφροδισιο- 
λογίας ή την εξειδίκευση σ’ αυτή. 

γ) Την εκπαίδευση Ιατρών που εκπαιδεύονται για από¬ 
κτηση άλλων ειδικοτήτων, για τις οποίες υπάρχει απαίτη¬ 
ση για εκπαίδευση στη Δερματολογία -Αφροδισιολογία. 

δ) Την εκπαίδευση ειδικευομένων αλλά και Ιατρών άλ¬ 
λων συναφών ειδικοτήτων, στα πλαίσια της συνεχιζόμε¬ 
νης διά βίου εκπαίδευσης αυτών. 

ε) Την εκπαίδευση λειτουργών άλλων κλάδων υγείας 
στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
αυτών. 

Για την επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών της η Κλινι¬ 
κή: 

α) διοργανώνει μαθήματα, διαλέξεις και εκπαιδευτικά 
συμπόσια ή σεμινάρια ή συνέδρια, 
β) εφαρμόζει πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκ¬ 
παίδευσης των ειδικευομένων στη Δερματολογία και σε 
άλλες συναφείς ειδικότητες, 
γ) εκδίδει επιστημονικά συγγράμματα ή βιβλία ή εκπαι¬ 
δευτικά εγχειρίδια ή φυλλάδια, 
δ) συνεργάζεται με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ή 
κοινωφελή ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

II. Το ερευνητικό έργο συνίσταται στη διερεύνηση των 
νόσων που αντιμετωπίζει η ειδικότητα, με σκοπό την ανα¬ 
ζήτηση νέων ή τη βελτίωση υπαρχουσών θεραπευτικών 
μεθόδων, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη 
πρόληψη και θεραπεία αυτών των νόσων και κακώσεων. 

Γ ια την επίτευξη των ερευνητικών σκοπών της η Κλινική: 
α) διενεργεί η ίδια πειραματικές ή κλινικές μελέτες, 
β) συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα συνεργαζό- 
μενη με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημε¬ 
δαπής ή της αλλοδαπής, 

γ) γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της υπό 
τη μορφή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή δημοσιεύσεων σε Ελληνικά ή 
ξενόγλωσσα περιοδικά ή υπό μορφή διδακτορικών δια¬ 
τριβών. 

III. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, 
την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπι¬ 
ση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύ¬ 
ονται στην οικεία κλινική και στη μονάδα της ή παρακο- 
λουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο. Τα μέλη ΔΕΠ και οι 
λοιποί ιατροί της κλινικής συνοδευόμενοι από τους ειδι¬ 


κευόμενους ιατρούς και ομάδα φοιτητών επισκέπτονται 
τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή 
διακοπή νοσηλείας ή παραγγελία για εργαστηριακές και 
λοιπές εξετάσεις. Στις επισκέψεις αυτές, στις οποίες πα- 
ρίσταται και ο διευθυντής, συζητούνται διαγνωστικά και 
θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερουσώνπεριπτώσεων. 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Η Β' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων στελε¬ 
χώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί 
στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα¬ 
νεπιστημίου Αθηνών και στο Νοσοκομείο όπου λειτουρ¬ 
γεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή 
και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) 
του Τμήματος Ιατρικής, που η επιστημονική τους ενασχό¬ 
ληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά εν¬ 
διαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυτό συ¬ 
μπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ια¬ 
τρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει 
μέλη Ειδικού Τεχνολογικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, του 
οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική 
των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και 
των μελώντου ειδικού τεχνολογικού εργαστηριακού προ¬ 
σωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) 
του Ν. 2083/1992 (Α’ 159), ενώ των υπολοίπων μελών με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 4 

Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Η Β' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων διευ¬ 
θύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσω¬ 
πικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολήςτου Εθνικού και Καπο- 
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη 
διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 
22 του Ν. 2083/1992. 

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επιπλέον: 

α) σε συνεργασία με το ΔΕΠ της Κλινικής ορίζει το εκ¬ 
παιδευτικό και το ερευνητικό πρόγραμμα της Κλινικής και 
μεριμνά για την εφαρμογή του, 
β) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων των συλ¬ 
λογικών οργάνων του Νοσοκομείου, 
γ) διαχειρίζεται κάθε έσοδο που περιέρχεται στην Κλινι¬ 
κή, (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
δ) υπογράφει κάθε έγγραφο, που εξέρχεται από την 
Κλινική (άρθρο 6, Π.Δ. 81/90). 
ε) εφορεύει όλων των δραστηριοτήτων της Κλινικής, 
ζ) εκπροσωπεί την Κλινική ενώπιοντρίτου νομικού ή φυ¬ 
σικού προσώπου, αρχής, Οργανισμού κ.λ.π. 

Άρθρο 5 

Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Η κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε Νοσοκομείο 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 
1397/1983 (Α’ 143). 

2. Στην Κλινική είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και να 
λειτουργήσουν οι κατωτέρω Επιτροπές: 

α. Επιτροπή εκπαίδευσης φοιτητών 
β. Επιτροπή εκπαίδευσης ειδικευόμενων γιατρών 
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γ. Επιτροπή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ειδικευμένων 
γιατρών και λοιπών κλάδων λειτουργών υγείας 
δ. Επιτροπή έρευνας 

ε. Επιτροπή επιστημονικών συγγραμμάτων 

στ. Επιτροπή περιουσιακών στοιχείων της Κλινικής 

ζ. Επιτροπή οικονομικών 

η. Επιτροπή Προσωπικού της Κλινικής, που ασχολείται 
με την κατανομή και τις μεταβολές του Προσωπικού, 
θ. Επιτροπή αρχείου και πιστοποιητικών 
ι. Επιτροπή χωροταξίας και εγκαταστάσεων 
ια. Επιτροπή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων 

Άρθρο 6 
Έσοδα 

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από: 
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ¬ 
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 

β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

γ. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και των 
Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται από το Τμήμα Ια¬ 
τρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 
2083/1992 (ΑΊ 59) 

δ. Τις οικονομικές επιχορηγήσεις του Υπουργείου Υγεί¬ 
ας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Νο¬ 
σοκομείου στο οποίο στεγάζεται η Κλινική. 

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε¬ 
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεντίθενται 
όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής 
και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών. 

ζ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαιω¬ 
μάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων που ανή¬ 
κουν ή παρήχθησαν στην κλινική. 

Άρθρο 7 

Τηρούμενα βιβλία 

1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική 
και τα εργαστήριά της είναι τα εξής: 

Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογρα¬ 
φίας 

Βαθμολογία φοιτητών 
Αρχείο ασθενών 

Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο) 
Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους 
Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ¬ 
γάνων 

Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας 
Βιβλίο μεταβολής προσωπικού 

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί¬ 
τητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 

Άρθρο 8 

Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος της κλινικής είναι: Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του διευθυ¬ 
ντή της Κλινικής αναγράφονται στους χώρους του Νοσο¬ 
κομείου που δραστηριοποιείται η Κλινική. 


2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύ¬ 
κλο: 

Β' ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ και 
στο κέντρο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Άρθρο 9 

Εφαρμογή 

1.0 παρών εσωτερικός κανονισμός αποτελείτο πλαίσιο 
μέσα στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες της Κλινι¬ 
κής. 

2. Όλο το προσωπικό της Κλινικής οφείλει να γνωρίζει 
και να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις του παρόντος εσω¬ 
τερικού κανονισμού. 

3. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμί¬ 
ζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα της παρούσης. 

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

Αριθ. 69379α/Β1 (8) 

Ίδρυση Β' Πνευμονολογικής Κλινικής στο Τ μήμα Ιατρικής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 
«Γ ιατη δομή καιλειτουργίατωνΑνωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α' 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και 
λειτουργίατωνΤεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α' 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
το εδ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις» (Α' 141). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/ 
1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» 
(Α'159). 

3. Τις διατάξειςτου άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α'137) όπως αυτό 
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση 
του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατά¬ 
ξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ¬ 
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και 
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α' 154) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α' 38). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3του Ν. 2362/1995 
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α' 247). 
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιιτου Π.Δ. 55/1996 
«Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικη¬ 
τικών πράξεων» (Α' 48). 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α' 57). 

7. Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31 -10-2001 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ¬ 
γών Οικονομικών» (Β' 1485). 

8. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμή¬ 
ματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών (Συνεδρίαση 6η/17-4-2003). 

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη και δε θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδι- 
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

1. Ιδρύεται στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδι- 
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Β' Πνευμονολογική Κλι¬ 
νική η οποία εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές και κλινι¬ 
κές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Πνευμονολο- 
γίας. 

2. Στον ευρύ γνωστικό αντικείμενο της Πνευμονολογίας 
που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο περι¬ 
λαμβάνονται και τα κατωτέρω εξειδικευμένα αντικείμενα, 
με την οργάνωση και λειτουργία στην κλινική αυτή των 
αντίστοιχων μονάδων, ως ακολούθως: 

α) Μονάδα Καρκίνου Πνεύμονος 
β) Μονάδα Φυματιώσεως και Λοιμώξεων του Αναπνευ¬ 
στικού 

γ) Μονάδα Διαταραχών της Αναπνοής κατά τον Ύπνο 
δ) Μονάδα Λειτουργικού Ελέγχου των Πνευμόνων 
ε) Μονάδα Βρογχοσκοπήσεων και Επεμβατικής Πνευ- 
μονολογίας 

στ) Μονάδα μη Επεμβατικού Αερισμού 
ζ) Μονάδα Άσθματος 

η) Μονάδα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, 
Βρογχιεκτασιών και Κυστικής Ινώσεως 
θ) Μονάδα Διαμέσων Πνευμονοπαθειών και Επαγγελ¬ 
ματικών Παθήσεων των Πνευμόνων 
ι) Μονάδα Αποκατάστασης 

ια) Μονάδα Πληροφορικής και Σχεδιασμού - Ανάπτυξης 
Ερευνητικών Προγραμμάτων 
ιβ) Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας 
ιγ) Μονάδα Εξωτερικών Ιατρείων στην οποία περιλαμ¬ 
βάνονται τόσο το Γ ενικό Πνευμονολογικό Ιατρείο όσο και 
τα επιμέρους εξωτερικά ιατρεία των ανωτέρω μονάδων. 

3. Η προβλεπόμενη απάτην Υ.Α. Β1/562/3-6-1989 (ΦΕΚ 
625) Πνευμονολογική Κλινική μετονομάζεται σε Α' Πνευ- 
μονολογική Κλινική. 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

1. Η Β' Πνευμονολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
με τις μονάδες της έχει ως σκοπό: 

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα¬ 
γκών του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδι- 
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά και συναφώντμη- 
μάτωντου Πανεπιστημίου. 


β) Την εκπαίδευση-εξειδίκευση ιατρών για την απόκτη¬ 
ση της ειδικότητας της Πνευμονολογίας. 

γ) Την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση άλλων ειδι¬ 
κοτήτων στις οποίες υπάρχει απαίτηση για εκπαίδευση 
στην Πνευμονολογία. 

δ) Την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ειδικευμένων 
Πνευμονολόγων σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα, 
στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης. 

ε) Την εκπαίδευση νοσηλευτών και άλλων λειτουργών 
των κλάδων υγείας στα πλαίσια της επιμόρφωσης αυτών 
στ) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς 
με Πνευμονολογικό προβλήματα. Η περίθαλψη συνίστα- 
ται στην κλινική διάγνωση, παρακλινική και εργαστηριακή 
διερεύνηση καθώς και στη χορήγηση της κατάλληλης, 
για την κάθε νόσο, θεραπευτικής αγωγής. 

ζ) Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών, 
όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σχετική 
με τα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική. 

η) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε- 
πόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Ά53). 

θ) Την ερευνητική δραστηριότητα με την εκτέλεση κλι¬ 
νικών και εργαστηριακών πειραματικών προγραμμάτων 
για την καλύτερη διερεύνηση και θεραπεία των νοσημά¬ 
των που ανήκουν στο χώρο της Πνευμονολογίας. 

2. Γιατην υλοποίηση των ανωτέρω η κλινική: 
α) Διοργανώνει διαλέξεις, επιστημονικές ημερίδες, σε¬ 
μινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκ¬ 
δηλώσεις. 

β) Εφαρμόζει προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχια¬ 
κούς φοιτητές καθώς και για τους ειδικευόμενους στην 
Πνευμονολογία και σε άλλες συναφείς ειδικότητες. 

γ) Συνεργάζεται με ερευνητικά κάντρα και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προσκαλεί 
Έλληνες και ξένους αναγνωρισμένους επιστήμονες που 
ασχολούνται με γνωστικά αντικείμενα συναφή με αυτά 
της κλινικής. 

δ) Γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνητικών της 
εργασιών υπό μορφήν ανακοινώσεων ή δημοσιεύσεων σε 
επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό ή υπό μορφήν διδακτορικών διατριβών. 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Η Β' Πνευμονολογικής Κλινική του Τμήματος Ιατρικής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπη¬ 
ρετεί στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστρια- 
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Νοσοκομείο όπου λει¬ 
τουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευ¬ 
θυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής, που η επιστημονική τους 
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινι¬ 
κά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυ¬ 
τό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους 
ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει 
μέλη Ειδικού Τεχνολογικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, του 
οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική 
των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και 
των μελώντου ειδικού τεχνολογικού εργαστηριακού προ- 
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σωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου4παρ. 1 (δ) 
του Ν. 2083/1992 (Α’ 159), ενώ των υπολοίπων μελών με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 4 

Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Η Β' Πνευμονολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προ¬ 
σωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με 
τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 
παρ. 22 του Ν. 2083/1992. 

2. Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι¬ 
λαμβάνονται, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέ¬ 
λευση του Τμήματος Ιατρικής και στη Γενική Συνέλευση 
του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουρ¬ 
γίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 
και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την 
υλοποίηση των αποφάσεωντων συλλογικών οργάνωντου 
Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η Κλινική, η μέριμνα 
γιατηνπαροχή νοσηλευτικού έργου, η μέριμναγιατη στε- 
λέχωση καιτην οικονομική διαχείριση των εσόδωντης κλι¬ 
νικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογι¬ 
σμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη γενική Συνέ¬ 
λευση του οικείου Τομέα για τον ορισμό υπευθύνων στις 
μονάδες, για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό εξοπλι¬ 
σμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου. 

3. Με πράξη του διευθυντή της κλινικής σε κάθε μονά¬ 
δα αυτής μπορεί να οριστεί ως «Επιστημονικός Υπεύθυ¬ 
νος» ένα από τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής μετά από πρότα¬ 
ση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Ένα μέλος 
ΔΕΠ μπορεί, ως άνω, να οριστεί ως «Επιστημονικός 
Υπεύθυνος» σε περισσότερες από μία μονάδες κλινικής. 
Τα κριτήρια επιλογήςτων Επιστημονικών Υπευθύνωντων 
μονάδων καθώς επίσης και των μελών των επιτροπών 
αφορούν στην επιστημονική γνώση, στη μετεκπαίδευση, 
στη μακρόχρονη εμπειρία η οικεία μονάδα και επιτροπή 
όπου αυτό απαιτείται. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μερι¬ 
μνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας στα 
πλαίσια των αποφάσεων του διευθυντή και των οδηγιών 
των οργάνων διοίκησης του Νοσοκομείου στο οποίο λει¬ 
τουργεί η κλινική. Ο διευθυντής μπορεί να καλεί τους 
υπεύθυνους των μονάδων όταν συζητούνται θέμτα της 
μονάδας τους, να τους αναθέτει συγκεκριμένες αρμο¬ 
διότητες και να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ειδι¬ 
κών θεμάτων. 

Άρθρο 5 

Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Η κλινική λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και Κα- 
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε χώρους που 
παραχωρούνται σε αυτή για την εγκατάσταση των ορ¬ 
γάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι 
αναγκαίος για τη διενέργεια του διδακτικού, ερευνητι¬ 
κού και κλινικού έργου. Στο χώρο εγκατάστασης τοπο¬ 
θετείται πινακίδα με τον τίτλο της κλινικής και το ονο¬ 
ματεπώνυμο του διευθυντή. Η κλινική δύναται να εγκα¬ 
θίσταται και να λειτουργεί σε νοσοκομείο με τη 
διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1397/1983 (Α’ 
143). 


2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή κάθε 
ερευνητικής, κλινικής ή πειραματικής εργασίας που γίνε¬ 
ται στην κλινική στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος 
ή άλλου έργου που έχει αποφασιστεί και καθορίζει την 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εύρυθμη εν γέ- 
νει λειτουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτήν, την παραμονή των ερ¬ 
γαζομένων, των επισκεπτών και των φοιτητών στους χώ¬ 
ρους αυτής καθώς και για την προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων της κλινικής και των εργαστηρίων 
από βλάβες. 

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο 
προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική 
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και 
σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνη¬ 
τικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη 
χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παρα¬ 
δοθεί. 

5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα εί¬ 
ναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοση¬ 
λευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου ΙδτουΝ. 1268/1982. 

6. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της κλινικής είναι 
δυνατόν να συνιστώνται, με διαδικασία της παρ. 3 του 
άρθρου 4του παρόντος, διάφορες επιτροπές όπως: επι¬ 
τροπή εκπαίδευσης φοιτητών, επιτροπή εκπαίδευσης 
ειδικευομένων και συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευ¬ 
σης, επιτροπής έρευνας, επιτροπή οικονομικών, επιτρο¬ 
πή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων κ.ά. Η σύνθεση και 
το έργο των επιτροπών καθορίζονται με πράξη του διευ¬ 
θυντή και προέρχεται από μέλη ΔΕΠ της κλινικής ή άλ¬ 
λων κλινικών ή από άλλους, κατά περίπτωση, ειδικούς 
επιστήμονες. 

7. Η κλινική συνεργάζεται με τα λοιπά τμήματα, κλινικές 
και μονάδες του Νοσοκομείου όπου εγκαθίσταται και λει¬ 
τουργεί, για την καλύτερη διεκπεραίωση του εκπαιδευτι¬ 
κού, ερευνητικού και κλινικού της έργου. 

Άρθρο 6 
Έσοδα 

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από: 

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ¬ 
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 

β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

γ. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και των 
Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται από το Τμήμα Ια¬ 
τρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 
2083/1992 (Α’ 159). 

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε¬ 
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα και 

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής 
και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών. 

στ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαι¬ 
ωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων που 
ανήκουν ή παρήχθησαν στην κλινική. 
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Άρθρο 7 

Τηρούμενα βιβλία 

1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική 
είναι τα εξής: πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης 
αλληλογραφίας, βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιου¬ 
σιακών στοιχείων, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, πε¬ 
ριοδικών και οργάνων, βιβλίο επιστημονικής δραστηριό¬ 
τητας, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, αρχείο ασθε¬ 
νών, βιβλίο μεταβολών προσωπικού. 

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραί¬ 
τητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. 

Άρθρο 8 

Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος της κλινικής είναι: Β' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ¬ 
ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία 
του διευθυντή της Κλινικής αναγράφονται στους χώρους 
του Νοσοκομείου που δραστηριοποιείται η Κλινική. 

2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύ¬ 
κλο: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ και στον εσωτερικό Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. 

3. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την ξενόγλωσση αλληλο¬ 
γραφία τον εξής αγγλόφωνο τίτλο: ΝΑΤΙΟΝΑΕ ΑΝΩ ΚΑ- 
ΡΟΩΙδΤΒΙΑΝ ΩΝίνΕΒδΙΤΥ ΟΡ ΑΤΗΕΝ5 - 2πά ΩΕΡΑΒΤ- 
ΜΕΝΤ ΟΡ ΡΙΜ-ΜΟΝΑΒΥ ΜΕΩΙΟΙΝΕ. 

Άρθρο 9 

Εφαρμογή 

1.0 παρών εσωτερικός κανονισμός αποτελείτο πλαίσιο 
μέσα στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες της Κλινι¬ 
κής. 

2. Όλο το προσωπικό της Κλινικής οφείλει να γνωρίζει 
και να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις του παρόντος εσω¬ 
τερικού κανονισμού. 

3. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμί¬ 
ζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα του παρόντος. 

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

Αριθ. 69379/Β1 (9) 

Ίδρυση Αιματολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 
«Γ ιατη δομή καιλειτουργίατωνΑνωτάτων Εκπαιδευτικών 


Ιδρυμάτων» (Ά 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και 
λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α' 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με 
το εδ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες 
και άλλες διατάξεις (ΑΊ41). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γτου Ν. 2083/ 
1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» 
(Α' 159). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΑΊ37) όπως αυτό 
προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση 
του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατά¬ 
ξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγ¬ 
γελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και 
λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α' 154) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α' 38). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α'247). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α' 57). 

6. Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31 -10-2001 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ¬ 
γών Οικονομικών» (Β' 1485). 

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Γ ενικής Συνέλευσης του Τ μή- 
ματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών (συνεδρίαση 2η/13.3.01) και της Συγκλή¬ 
του του Ιδρύματος (συνεδρίαση της 25ης-7-2002). 

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεωντης 
παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

1. Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδι- 
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: 

Αιματολογική Κλινική, η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτι¬ 
κές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα γνωστι¬ 
κά αντικείμενα της Κλινικής Αιματολογίας, Εργαστηρια¬ 
κής Αιματολογίας και Μεταμόσχευσης Μυελού των 
Οστών. 

2. Στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής που αναφέρο- 
νται στην προηγούμενη παράγρ. περιλαμβάνονται και τα 
κατωτέρω εξειδικευμένα αντικείμενα, με την οργάνωση 
και λειτουργία στην κλινική αυτή των αντίστοιχων μονά¬ 
δων, ως ακολούθως: 

α) Μονάδα Οξείας Λευχαιμίας 

β) Μονάδα Αλλογενούς Μεταμόσχευσης Μυελού των 
Οστών 

γ) Μονάδα Αυτόλογης Μεταμόσχευσης Μυελού των 
Οστών 

δ) Μονάδα Λεμφωμάτων - Μυελώματος 

ε) Μονάδα Γονιδιακής θεραπείας 

στ) Μονάδα Ημερήσιας Διάγνωσης και Νοσηλείας 

ζ) Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Άλλων Συγγενών 
Αιμολυτικών Αναιμιών 
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η) Μονάδα Κλινικής και Εργαστηριακής Μελέτης Αυτο- 
άνοσων Αιματολογικών Νόσων 
θ) Μονάδα Πληροφορικής προς Απαρτίωση Δεδομέ¬ 
νων, Σχεδίασμά Κλινικών Μελετών και Ανάπτυξη Ερευνη¬ 
τικών Προγραμμάτων 

ι) Εργαστηριακή, Διαγνωστική και Ερευνητική Μονάδα 
Παθήσεων του Αίματος 

ια) Εργαστηριακή Μονάδα Μοριακής Μελέτης Αιματο¬ 
λογικών Νόσων 

ιβ) Μονάδα Εξωτερικού Αιματολογικού Ιατρείου 

Άρθρο 2 
Σκοπός 

1. Η κλινική με τις μονάδες της έχει ως σκοπό: 

α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε¬ 
δο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα¬ 
τος .Ιατρικής καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστη¬ 
μίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα με 
τα οποία ασχολείται η κλινική με τις μονάδες της όπως αυ¬ 
τά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

β) Τη σχετική ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και 
άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκ¬ 
παίδευση και επιμόρφωση αυτών. 

γ) Τη σχετική εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευ¬ 
νητικών προγραμμάτων, με σκοπό τη μελέτη και αναζήτη¬ 
ση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. 

δ) Την παροχή σχετικής περίθαλψης και νοσηλείας σε 
ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα. Η περίθαλψη συνί- 
σταται στην κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργα¬ 
στηριακή διερεύνηση, καθώς και τη χορήγηση της θερα¬ 
πευτικής αγωγής που απαιτεί η κάθε νόσος. 

ε) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα¬ 
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική. 

στ) Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλ- 
ληλοσυμπληρώνονται με εκείνους της Κλινικής. 

ζ) Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, 
σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονι¬ 
κών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων ανα¬ 
γνωρισμένων επιστημόνων. 

η) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε- 
πόμεναστο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη¬ 
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Ά 53). 

2. Ειδικότερα το έργο της Αιματολογικής Κλινικής και 
των μονάδων αυτής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνη¬ 
τικό και κλινικό. 

3. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει: 

α) Την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχια¬ 
κών φοιτητών κυρίως του Ιατρικού Τμήματος και κατά 
δεύτερο λόγο άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών. 

β) Την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση της ειδικό¬ 
τητας της Αιματολογίας. 

γ) Την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση άλλων ειδι¬ 
κοτήτων για τις οποίες υπάρχει απαίτηση για εκπαίδευση 
στην Αιματολογία. 

δ) Την εκπαίδευση ειδικευμένων Αιματολόγων αλλά και 
ιατρών άλλων συναφών ειδικοτήτων, στα πλαίσια της συ¬ 
νεχιζόμενης εκπαίδευσης. 


ε) Την εκπαίδευση λειτουργών άλλων κλάδων υγείας 
σταπλαίσιατης συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
αυτών. 

Γιατην επίτευξη του εκπαιδευτικού της έργου, η Κλινική: 
ι) διοργανώνει μαθήματα, διαλέξεις και εκπαιδευτικά 
συμπόσια ή σεμινάρια ή συνέδρια και λοιπές επιστημονι¬ 
κές εκδηλώσεις 

ιι) εφαρμόζει προγράμματα θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχια¬ 
κούς φοιτητές καθώς και για τους ειδικευόμενους ή επι- 
μορφούμενους στην Αιματολογία και σε άλλες συναφείς 
ειδικότητες 

ιιι) εκδίδει επιστημονικά συγγράμματα ή βιβλία ή εκπαι¬ 
δευτικά εγχειρίδια και φυλλάδια 
ιν) συνεργάζεται με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ή 
κοινωφελή ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

4. Το ερευνητικό έργο συνίσταται στη διερεύνηση νό¬ 
σων και συνδόμων που αντιμετωπίζει η ειδικότητα της Αι¬ 
ματολογίας, με σκοπό την αναζήτηση νέων ή τη βελτίωση 
υπαρχουσών τεχνικών ή θεραπευτικών μεθόδων ώστε να 
επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη πρόληψη και θερα¬ 
πεία αυτών των καταστάσεων. 

Για την επίτευξη του ερευνητικού έργου, η Κλινική: 
α) διενεργεί η ίδια πειραματικές ή κλινικές μελέτες σύμ¬ 
φωνα με τα διεθνώς κρατούντα 
β) καταρτίζει και εκτελεί η ίδια ερευνητικά προγράμμα¬ 
τα ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα συνεργαζό- 
μενη με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημε¬ 
δαπής ή της αλλοδαπής 

γ) γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της υπό 
τη μορφή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό ή υπάτη μορφή δημοσιεύσεων 
σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά ή τέλος υπό τη 
μορφή διδακτορικών διατριβών. 

5. Το κλινικό έργο συνίσταται στην κλινική και εργαστη¬ 
ριακή διάγνωση καθώς και στη θεραπευτική αντιμετώπι¬ 
ση όλων των αιματολογικών νοσημάτων και συνδρόμων. 
Η πραγματοποίηση του εν λόγω έργου περιλαμβάνει τό¬ 
σο ενδονοσοκομειακή όσο και εξωνοσοκομειακή νοση¬ 
λεία (Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας και Μονάδα Εξωτε¬ 
ρικού Αιματολογικού Ιατρείου). 

Άρθρο 3 
Προσωπικό 

Η Αιματολογική Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και 
λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Ιατρικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Νοσοκομείο όπου λει¬ 
τουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το διευ¬ 
θυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής του ανωτέρω Ιδρύματος 
που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδα¬ 
κτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας 
κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευ¬ 
όμενους και ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που οι τε¬ 
λευταίοι αποσπώνται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύουσες σχετικές διατά¬ 
ξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Δι- 
οικητικού-Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και μέλη του 
νοσηλευτικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορί¬ 
ζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινι¬ 
κής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελώντου διδακτικού 
ερευνητικού προσωπικού και των μελώντου ειδικού διοι¬ 
κητικού και Τεχνικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία 
του άρθρου 4παρ. 1 (δ) τουΝ.2083/1992 (Ά159),ενώ των 
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υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ωράριο 
εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού είναι αυτό που 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Άρθρο 4 

Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Η Αιματολογική Κλινική διευθύνεται από μέλος του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή¬ 
ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ορίζεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του 
Ν. 2083/92. 

2. Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περι¬ 
λαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέ¬ 
λευση του Τμήματος Ιατρικής του ετήσιου προγράμμα¬ 
τος λειτουργίας αυτής και η μέριμνα για την εφαρμογή 
του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο λει¬ 
τουργεί η κλινική, η μέριμνα για την παροχή του νοσηλευ¬ 
τικού έργου, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων της κλινικής και για τη στελέχωση αυτής, η μέρι¬ 
μνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δρα¬ 
στηριοτήτων, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του οι¬ 
κείου Τμήματος για τον ορισμό επιστημονικών υπευθύ¬ 
νων και μελών στις μονάδες και στις επιτροπές αντίστοιχα 
για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό εξοπλισμό και η 
υπογραφή κάθε εγγράφου. 

3. Με πράξη του Διευθυντή της Κλινικής, σε κάθε μονά¬ 
δα αυτής ορίζεται ως «Επιστημονικός Υπεύθυνος» ένα 
από τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής μετά από πρόταση της Γ ε¬ 
νικής Συνέλευσης του Τμήματος Ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί, 
ως άνω, να ορισθεί ως «Επιστημονικός Υπεύθυνος» σε πε¬ 
ρισσότερες από μία μονάδες της Κλινικής. 

Τα κριτήρια επιλογής των Επιστημονικών Υπευθύνων 
των μονάδων και των μελών των επιτροπών αφορούν την 
επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση τη μακρόχρονη 
εμπειρία και τη δραστηριότητάτου στο αντικείμενο με το 
οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα και επιτροπή όπου αυ¬ 
τό απαιτείται. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για 
την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας στα πλαίσια των 
αποφάσεων του διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων 
διοίκησηςτου νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η Κλινι¬ 
κή. Ο διευθυντής μπορεί να καλεί τους υπεύθυνους των 
μονάδων όταν συζητούνται θέματα της μονάδας τους, να 
αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σ’ αυτούς και να 
συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ειδικών θεμάτων. 

Άρθρο 5 

Εγκατάσταση - Λειτουργία 

1. Η κλινική λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτή για 
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια του δι¬ 
δακτικού - ερευνητικού και νοσηλευτικού της έργου. Στο 
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 
της κλινικής και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή. Η κλι¬ 
νική δύναται να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σε νοσο¬ 
κομείο με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 
1397/1983 (Ά 143). 

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε ερευνητικής, κλινικής ή πειραματικής εργασίας, που 
γίνεται στην κλινική στα πλαίσια ερευνητικού προγράμ¬ 
ματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορί¬ 


ζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και 
χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει¬ 
τουργία της κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλι¬ 
κών που ανήκουν σ’ αυτά, την παραμονή των εργαζομένων 
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στουςχώρους, κα¬ 
θώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσε¬ 
ων της κλινικής ή του εργαστηρίου από βλάβες. 

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων της κλινικής επι¬ 
τρέπεται μόνο στο προσωπικό αυτής ή άλλους ερευνη¬ 
τές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτής. Κινητά όρ¬ 
γανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή 
ερευνητικών πειραματικών εργασιών, επιστρέφονται, με¬ 
τά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχανπα- 
ραδοθεί. 

5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επι¬ 
στημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνη¬ 
τικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής. 

6. α) Γιατην απρόσκοπτη λειτουργία της Κλινικής, είναι 
δυνατόν να συνιστώνται με τη διαδικασία της παραγρά¬ 
φου 3 του προηγουμένου άρθρου, οι παρακάτω αναφε- 
ρόμενες μόνιμες ή πρόσκαιρες επιτροπές: 

ί) Επιτροπή Εκπαίδευσης Φοιτητών 
ϋ) Επιτροπή Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Γ ιατρών, Συ¬ 
νεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και Λοιπών Κλάδων 
Λειτουργών Υγείας 
ίϋ) Επιτροπή Έρευνας 
ίν) Επιτροπή Επιστημονικών Συγγραμμάτων 
ν) Επιτροπή Περιουσιακών Στοιχείων της Κλινικής 
νί) Επιτροπή Οικονομικών 

νϋ) Επιτροπή Προσωπικού της Κλινικής, που ασχολείται 
με την κατανομή και τις μεταβολές του προσωπικού 
νϋί) Επιτροπή Αρχείου και Πιστοποιητικών 
ίχ) Επιτροπή Χωροταξίας και Εγκαταστάσεων 
χ) Επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων 
β) Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής που 
υπογράφεται από το Διευθυντή της Κλινικής, ορίζονται τα 
μέλη αυτής που προέρχονται από το προσωπικό του άρ¬ 
θρου 3 του παρόντος ή από άλλα μέλη του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του Τμήματος Ιατρικής ή από άλλους, κατά 
περίπτωση, ειδικούς επιστήμονες ο Πρόεδρος αυτής και 
καθορίζεται αναλυτικά το έργο που κάθε μία επιτελεί. 

Με την ίδια διαδικασία καταργούνται οι ανωτέρω επι¬ 
τροπές ή αντικαθίστανται τα μέλη αυτών οποτεδήποτε. 

7. Η κλινική επίσης συνεργάζεται με τα λοιπά Τμήματα, 
Κλινικές και Μονάδες του νοσοκομείου όπου εγκαθίστα¬ 
ται και λειτουργεί για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού, 
ερευνητικού και κλινικού της έργου. 

Άρθρο 6 
Έσοδα 

Τα έσοδα της Αιματολογικής Κλινικής προέρχονται 
από: 

α. Την εκτέλεση ερευνητικώνπρογραμμάτωνπου πραγ¬ 
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθη¬ 
νών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/ 
1992 (Ά 159). 
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δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε¬ 
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα και 
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκο¬ 
πούς της κλινικής. 

Άρθρο 7 

Τηρούμενα βιβλία 

Για τις ανάγκες της κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βι¬ 
βλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιου¬ 
σιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε 
έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 
οργάνων, βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας, αρχείο 
ερευνητικών προγραμμάτων, αρχείο ασθενών, βιβλίο με¬ 
ταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και 
εξερχομένων εγγράφων. 

Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε 
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές δια¬ 
τάξεις. 

Άρθρο 8 

Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος της κλινικής είναι: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙ¬ 
ΚΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ. 


Αυτός ο τίτλος, καθώς καιτα στοιχεία του διευθυντή της 
Κλινικής, αναγράφονται στους χώρους του Νοσοκομείου 
που δραστηριοποιείται η Κλινική. 

2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό 
κύκλο: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ και στον εσωτερικό ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙ¬ 
ΚΗ. 

3. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την ξενόγλωσση αλλη¬ 
λογραφία τον εξής αγγλόφωνο τίτλο και ανάλογη 
σφραγίδα ΝΑΤΙΟΝΑΕ ΑΝΩ ΚΑΡΟΩΙ5ΤΒΙΑΝ υΝίνΕΒδΙΤΥ 
ΟΡ ΑΤΗΕΝ3 - ΩΕΡΑΒΤΜΕΝΤ ΟΡ ΗΑΕΜΑΤΟΕΟΘΥ. 

Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2003 
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